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; Abertura do process 


ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR, 
— Z DE INFRAESTRI 


icio n? 22/2018. 
Colares, 01 de Junho de 2018. 
De: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 


Ao: lim? Sr. Francisco Pedro Aranha de Oliveira 
MD: Prefeito Municipal de Colares 


Senhor Prefeito, 


Apresentamos a Vossa Senhoria nossa solicitação para a consirução de Palco 5 
iosques na orla do Município de Colares, no intuito de s d j 


5 assim for precede 
autorizado a realização do processo de licitação para efetivar a contratação necessi 


Os procedimentos necessários para a execução do objeto em epígrafe, projeto 
básico, cronograma físico financeiro, estão apropriados e discriminados na pianilha em 
anero. 


Havendo a autorização para a abertura da licitação e da 
contratação as despesas decorrentes devem ser apropriadas nas sex 
۹ 0 pror 3 


as: 


جیهم هم مج 


correspon 


iintes rubricas 


de Orçamentária: 1301 — Secretaria Municipal de Infra Estr 
ona! Programática: 15.451.0004.1.043 — 
Modernização da Orla da Cidade. 

tento de despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e instalações. 


Mm le aga 


Revitalização, Urbanização ይ 


` José Nildo da Silva Gurjão 
Secretário Municipal de Infraestrutura 


—q 
End.: Trav. 16 de novembr 


Enpi: 05.853.959/0601-90 


ESTADO DO PARÁ -—— 
MUNICÍPIO DE COLARES Sure, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
GABINETE DO PREFEITO ` 


LÀ‏ —————— ساس ا 


Cola 
oia 


res, 04 de Junho de 2018. 


AG SENHOR 

CLAUBER BARROS FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPI, 
N 


FESTA ‹ 
= j 
Prezados Senhores, 
Encaminhamos a حي‎ Comissão expediente do Sscrotár io Municipal d. Em 
infraestrutura, no qual solicita a ONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DE ORLA pr, CY 
MUNICÍPIO DE COLARES. 
Determino que se adotem os procedimentos necessários para verificar a 
bilidade da contratação pretendida através de licitação. 
1 
8 Concluído os procedimentos, deve essa CPL, informar a este Gestor qual 6 
estimado do servico, a apropriacáo Orcamentária correspo: ce 
eG tino de lici A ção a ser adotada, à 
"R 


Atenciosamente, 


do de f 
FRANCISCO PEDRO 409042: fo 


ARANHA DE PEDRO ARANHA DE 
| OLIVEIRA 2523719 OLNEIRA:25231 197226 
Dados: 2018.06.04 
ለሐ 14:44:35 -0202 


FRANCISCO PEDRO AR 1ANHA DE OLIVEIRA 
Prefeito Mu nicipal 


À— —‏ ا 


ac ست‎ 
End.: Trav. 16 do nov bre s/nº 


Em: 


ESTADO DO PARÁ 

e MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS i: LICITAÇ 


2 


7 


TERMO DE ABERTURA 


Aos 04 dia do més de Junho de 2018. Lavrei o presente Te 


mo de Abertura do 


ደ ሥመ Processo Administrativo n" 034/2018-SEMSUL/PMC. que tem por objeto a abertura de Leiria 
mu a CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DO MUNICIPIO ፤ 
ገ o . . ` : " 5 tre 1 
COLARES, que tem como primeira folha. a de n? 01. a qual corresponde i مه‎ es š 
Presidente Cpl 
z¬ 
k OL 


PA CEP و‎ Am] 


ZAW 


Pu au 


"ADO DO PARÁ 


1161۳10 DE COLARES 


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLAR 


SECRETARIA MUNICIPAL DE 576 


TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 


9-SEMSUL IPM iC, que tem 


^a m 
QUE DA ORLA DO MUNICH M 


araniir os custos com eveniua 


do para contratagäo igual 
ع‎ 6 


o 
E 

رد 3 
` 0 
= 
= 


Fu: fa r 
kata R BARROS 


Presidente da CPL 


ATE 4 BE uas 
ESTADO DO PARÁ ZOS 2 
ADO DO PAI En DOS 
MUNICÍPIO DE COLARES e S 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES ሸው wê ei 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Robes y 


DECLARACÁO DE PROVISÁO ORCAMENTÁRI 


DECLARAMOS, para fins de cumprimento das exigências co 
2? paragrafo Ill da Lei Federal nº 8.696/1993, que os custos financeiro 


ventual contratação, no valor e rubricas indicadas pela Secretaria Municip 
raestrutura, foram devidamente provisionados em nosso sistema 02 contabilidade 


velo valor global de R$ 550.720,67 (quinhentos e cinquenta reais seiscentos e vinte 
regis © sessenta e sete centavos), referente a Construção do Palco e Quiosque d 


Oria do Município de Colares. 


Colares, 07 de Junho de 2042. 


Gad: Trav. 15 de now 
Es 


ESTADO DO PARÁ 


O یا‎ 
MUNICÍPIO DE COLARES KETA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES 
DE SUPRIMENTOS E LICITA 


smp 


orando nº 26/2018/SEMSUL/PMC Colares/PA, 08 de Junho de 2018. 


NHOR 
ITO MUNICIPAL DE COLARES 
Sr. Francisco Pedro Aranha de Oliveira 


۱ a abertura de processo licitação para a CONSTRU 


Pará nor R 


ara, bor meio da Secretaria de Estado de Desenvoivime 
s-SEDOP e o Municipio de Colares através do CONVÊNIO nº 01/2018. 


1. O pedido foi autuado 


transformada no Processo 
Administrativo nº 034/71 


valor orçado, para efeito 
n cinquenta mil so 


1 
s), sendo que o valor de 
ó p 


€ 


20105 e vinte reais ር د‎ 7 : j 
R , 


(cinquenta 


dade de lic 


natureza dos serviços a seram licitados, a modal: 
^ ^ 


Mc 
á de modalidade Tomada de Pr 


QUICSQUE DA ORLA DO MUNICIPIO DE COLARES, celebr: 


ኣ 
"n 


ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE COLARES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

___ GABINETE DO PREFEITO 


e 


Colares, 04 de Junho de 2018. 


Ao SENHOR 
CLAUBER BARROS FERNANDES 


Presidente da Comissão Permanents de Licitação - CPL 
NESTA 


Prezados Senhores, 


Encaminhamos a essa Comissão expediente do Secretário Municipal 
infraestrutura, no quai solicita a CONSTRUCÁO DO PALCO E QUIOSQUE DE ORLA DO 
MUNICÍPIO DE COLARES. 

Determino que se adotem os procedimentos necessários para veri 
viabilidade da contratação pretendida através de licitação, 


Concluído os procedimentos, deve essa CPL, 
custo estimado do serviço, a apropriação Orçamentária cor 
۵ o tipo de licitação a ser adotada. 


Atenciosamente, 


FRANCISCO'PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 


JO DO PARA 
ODE CO LARE 


KE DE E OLA RES 


MUNICH 


PREFEITURA M 
GABIN 


no uso de 


و 4 


1 UNICI 

itucionais, AUTORIZA a "Tom 

procedimentos necessários para 

TAMADA DE PREÇOS, tendo por objeto a CONSTRUÇÃO DO PAL 

DA ORLA DO MUNICIPIO DE COLARES, conforme 6288 nos : 
g ایو ای‎ ÊMÊ 1 no 1 ን 


rı 7 
CP 

Our `` e 

Permanen 

so uc 


editar e realizar proc ic 
> PA 


Administrativo nº 034/2019-8 


ዐ951/: 2018 , celebrado entre o Est 


vimento Urbano 


vo! e Obras | 


S ora autorizados dev 


e SOUS 


us ር باع‎ correlata 


RO ARANHA D 


ito Municipal 
k. 


i "FRANGISCOPI 
nai 


Pref 


End: Taw, To der 


COORDENADORIA DEC 


i2 2018/99300 
1/2018 


ENCARGOS, QUE 
ESTADO DO 
መ ba 
VIENTO 
- ٧8۴٧7 


TE 
መይ 


CONSTRUÇÃO 


1 


Palo presente instrumento de CONVÊNIO, de um e 0 
SEC RIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ^ BANO E E سم‎ 5 
sa do Chaco, n? 2158, Marco, CEP 66.093- cidade, inscrita 
urídica (CNPJ) n. ۶ 03.137.985/0001-90, dora 
rio de listado, o senhor RUY 
IPE nº 173.935.742-68, RG nº 
Francisco Monteiro, 644, Canudos, CEP: 6 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES com sc 
68.785-000, በዕ Município de Colares, neste Esta 

da nor seu Prefeito, o senhor FRANCIS co PEDE 


460 TEA DOIDA a dun 
4 QG identificação | n? 8544145-P ej /PA e CPI 


usto Chermont, s/n, CEP 68.785-000, no Mun 
a melhor forma de direito, celebrar 
na Lei see pec 101 de 54. 


not 


pelas cláusulas e iod ções a seguir: 
لا دا ساب‎ PRIMEIRA - OBJETO 


»venio tem por objeto URBANIS 
NO MUNICÍPIO DE COLARES 
este bel eciniento de bases gerais de mütua cocperaçã 
SEDOP e a PREFEIDONA; r^ acordo com o plano de 
passam a r parte integrante deste Convénio. 


5 SEGUNDA - GB 


SUTUBM OBRIG 


Secretaria de Estado de | 
Be DA e Urbana 


PREFEITURA MUNICIPAL DE 
reais), conforme especifica 


1 as especificações técnicas do objeto ር 
isar o aprovar a prestação de contas parcial e/o 
nvênio. 

, acompanhar e fiscalizar 
o engenheiro, GERA 
A MUNICIPAL DE COLARES, ori iai todos 
ice dos objetivos deste Convênio, devendo a 


EM OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL: 


> Tha 


"se pela 8909 
ado no convénio, pum van 
b] Rosponsubilizar-se pela aplicação dos 
tendo como suporte financeiro os recursos regassad 
cj Realizar procedimento licitatório, contratação ع‎ 
i eas normas estabelecidas na Lei 8.656/93; 
0 ا سف‎ supervisionar € 
GANERA BILHO. 


à ርበክ58ርቪሮ፤። 


gislar gd; 


CES f 


us am dos 

caso necessério; 
isabilizar-se pela consecução do objeto e 

sobre as ações desenvolvidas para vi 


trabaihos realizado: 


culada ao Convénic 


Set caderneta de 
a previs ፲ iguał ou 


eração de mai 


Dara prazos mensi 


após o perfodo dos sua vigênci 
“nente deverá requerer, previ 
; da aplicação financeira; 
fazer constar o reg. 
cs de despesas; 
Jar registros, arquivos e controles contób 


T da 


a utilização de 


número do convênio ci todos os üocumemo 


vios relati: ru: : 


e específicos para 


endo saldo financeiro remanescente, o valor de 
huprorrogável de 30 dias a contar da extin do com 


+ 


Mono 75 


UTR: 


Travessa do 3 
Fele 


Par € 


KEK 


Û 
i 
| 


nente o natrira 
do ር convênio, a 8565 8 su a sea 
ontas dos recursos transferidos pela 


à - FISCALIZAÇÃO 


nhamento e a fiscalização técnica se 


MUNICIPAL até a conclusão do objeto dc presente 
nente permitir o livre acesso de servidores da OP, 5 qualquer tempo t 


Vou08 Os atos è latos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado 
em missão do fiscalização e controle. 


e à conve 


G, 


CLÁUSULA QUARTA ~ ~ ALTERAÇÕES 


cond 


artici 


jas estabelecidas no presente ¢ io poderão ser alt 
por mútuo consentimento, devidamente ینوی‎ 
vigencia, levando-se em conta o tempo neces 
“io de termos aditivos. 


proposez dos 
i antes do término 


ise e decisão, nor meio ds 


MELA QUINTA - VEGENCIA 


9 presente Convônio vigorará pelo prazo de 12. (doze) meses, a cont 


M 


20860410 ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que devidame 


11፡1 de sua pulo 


SEXTA - VALOR 


pre sda convênio importa om R$ 559.726,67 (qu 
vite rea sessenta 996 o valor 
al عي‎ será repassado 1* parcela tę 1 
? no valor de R$ 162.500, 00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos iS}, Cac 
tado, pela Convenente, a título de contrapa tida, 6 valor de R$ 50.720,67 (cinquenta 
sntos e vinte reais e sessenta e sete : ide R$ 17.752,25 
U mil setecentos e cinquenta o dois re: 
RS 15.484,22 (dezesseis mil quatrocent 
obedecendo ae cronograma de desemboiso con 


à contrapartida iinanceira deverá ser dc 
convên ja, em نسم مس‎ com os pra 
vedadas, na aferição da contrapartida 1 
iiceire do recurso repassado pela SEDGP, 


apartida deve ser > ortada proporcionalme 
"clas de recursos estaduais do couv 


to 


Socroiaria do Estado da 


COORDENADORIA DE CO? 


CLÁUSULA SÉTIMA - RECURSOS 


sos Financeiros necessários à execução 
>zulntes Votações Orçamentárias: 


ar conta aas 


DOP: 07101 04.451.1424.7556 444042 0101/0301 


PREFEITURA: 15,151.0004.1.043 449051 0145 


CLÁUSULA DITAVA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS i 4 


ia s 


uia له‎ 


dos recursos financeiros será feita de acordo com a 
y da 2º e demais parcelas (se houver), fica condicionada 
casi daguela recebida anteriormente. 


PARAGRAFO PRIMEIRO: Ar 


[3 pe como a inciusão, tolerância 
idade do ato ع‎ responsabilidade do agente, de 


qualquer hipó 
go 7º, inci 


o, nos convênios, sob pena de n 
; OU ር یز بای یا‎ que incluam, tolerem ou 
i ial CGU/ME/MP 56 


mantidos 
ti sendo somente » per mitidos os 85: ques para o pagar de despesas | 
io adi vedada a realização حك‎ despesas com s bancárias, ın 


5 "Pac Car ማሰ ¿Q 
es monetárias, nos í 79, inciso 


oe 


TUBA MUNICPIAL deverá apresentar a prestação de contas é 35 recursos recebidos 

à SEDOP (inclusive os relatórios á execução físizo-fina: ce 

Ça 1) dias, contados da data do t 

e o objeto já estiver sido executado; o observad: 
KI 


n Intérno 66 Tribunal de Contas do Estado, e salvaguard 
contas, 


do Re; 


i DÉCIMA - DENÚNCIA OU RESCISÃO 


CLÁUSE 


amente, a qui 


nie Convênio poderá ser denun 
momente, ficando os partícipes preços vei 
creditando-lhes, سا‎ eri 0s benefícios a 


Travessa do Chace. 
Feletones 


-PUELICACA 


CIMA 
Belóm/VA, PIN de 214 

RU 
፳ 

ADO DEE dE LU وا‎ 

AO DE 1 No : t CM 

| 
: 


DIÁRIO OFTCI 


Rota de Empero: 237 227፳ 01159 
Prefettura de Copane 
2293 15.12,2025.1. 
Fera: Belêm 

Data da Assis; 
下 espans5vs: 
Francise» Ferreira 
Ordenador Re: 


cuta dos 7: 


elemento Urano « 


17:5046( تفا 
روز 


anande 7 


c Gums‏ و 


۴ Protocolo: 325012 
EXTRATO DO CONVENTO Wa 91/2019 


Uropng « mb‏ دځ له 


Prefcitueo t : ~ CUT رس عووورو2و دوو‎ 
Objeto: URS Gê” DA ORLA CON A 2071572016 DO 
PALCO E QUIOSONES, NO MUNICÍMO DE COLARTS-PA, 

iqêne 2 


الات 
2045 


imanta Urbana e Simz 
۳ 
CRI x 


22 TAC Na 32/2027 = TP NO 10/2017 
Partos: 
5566028123. de Estado de Desenvolvimento ومو‎ < Ot 
Públicas ~ CNPJ 05,137.905/0031-00 
ሯጩ ConstrusãoCivile Scrvigas Eroi — MPI 0 


Centro‏ ی 
no município de‏ ,کات - intarnação de Adolescente Msscutino‏ 
Marabó-PA.‏ 

Justif cativa: Prorragog5e do prazo, cia. Art. 57, ፻22, IV e VI 
da Loi ۱5 3 

Vigúncin: 17/06/2019 e 15/00/2023 

Bata do Assinatura; 


Protacoto: 320617 


APOSTILANENTO 


8272634 - Implantação 
a Água, no municipie do 


8201 ù didu: 
£a Lei n? R.SC6, 


mai, cfe. art, 55, ŞiV 
2 Assinatura: 20/05/2010 
Contratada: Urbs Em; 


to Urbans ር Obros 


as 
ታ 


Obra da Ampliação 
Rosu, na Municipio dc 
Justificativa: Roof 
art. 65, 6 89 da 


21010253 
Data dz Aszinatura: 21/05/2017. 
Controtuda: Sanezon Spanien! 
Ordenzdor: Ruy Kiartau da Mondonra 

Sacro de Etat da Dusenvolvimento Urbano c 
Públicas 


tr a Construção civ) LTDA, 


Protocolo: 8 

10 TERMO DE APOSTIVAMENTO 

Contrato عن‎ 52/2252 = Ct 

Braga Vitório 
Juztificativa: 

7.191.54,57/1.1. 


czu 44o0gi 3 
+ 65, 22ዖ da Lei 


< CONSTRUÇÕES 
d tau 6: 
Secretário de Estado de De 
Públicas 


TYTCA CI! CELU Di 


100,05 


Dotação Orçament 


SEDOP: 07101 35.451.:415.7525 


563.370,25 
i 
onça 


Protocolo: 329949 

ERRATA 
3 publicada ne DOE Nº 333.633, de 08/06/2048, 
zretogolo û 322424, referents ao EXTRATO DO 
2018, cujo objeto é a construção do ودمادق‎ 
5 Soda do Paroquial Esparta Cla, no municipio da 


ONDE SE LC: Vator Global; RS 192.264 
LEEA-SE: Valor Ginbol: 144.859,79 
Ordenador: Ruy Klautat de Mendonça 
pos ze de Estado ፀር رونا‎ 
Bieli 


unto Urbano ¢ Obros 
Protocolo: 222225. 


EREATA 
Wo restóru publicada no DOE Ne 222,625, de 98/36/2025, 
ao de protocolo É 322454, roferonto مه‎ EXTRATO DO 


CONVÊNIO No 62/2619, cujo objote دن‎ construção da Sede 
is ۵ municipio do Castanhal/PA, 
SE LÊ: VstorjGłobal: R$ 285.614,38 
y] Global: 159.618,57 
NE: SJ 
Leta da مات‎ Urbana a Obras 


Protocolo: 222525 
ERRATA 

np DOE N° 339.630, dc 19/06/2013, 

325203, rente ao EXTRATO DC 

CONTRAVO Ne 23/2020, cuto objeto É د‎ Reconstrução do 

or Carlos Xor Tocalizada na fv: 
D, zob a Ponte Rio Maguari, no 


101.04 454 1424 7558/ 
151 © 0101 
ntis: 07101.15,451.1415.7535 


videte 
Mi7menfeumento Urbano e Obras 


Protacolo: 329810 


UTRATO DO CONTRATO He 22 7015» CV NU 1072216 
PARTES: 

de Estado do 7 
CNPJ 0 
tha 828%! 
arma do Cuius d^ 
de peço artesiano, no 41 
لس تنا‎ 


8167065 Urban c Obras 


E.S OA 
tilien, cisterna e perfuraeda 
Fordiándia, no Municipio de 


5/26/2018 & 26/10/2015 
47,551,582 
ENHO: 


; ٧745 
57 202 

Urbano e Otras‏ مجم امم 
Intorvantoria, CEP 68,010<420, na‏ 


Protocole: 322759 


TERMO ADITIVO A CONTRATO 
10150 NO 42/2037 = TP 18/2016 


inda: 14/05/4028 د‎ 220220 
سا‎ 
ات ات‎ Ruy Kattau de Mendonça 
Szeretselq de Esta: mau Uraaa ë Ouros Públicos 

Protocolo: 229865 


Estado do Pará 
PODER EXECUTIVO 


PREFEITURA MUNICIPAL DE CO 


CONSTRUÇÃO DO PALCO E 


QUIOSQUES DA ORLA DE 
COLARES o PA 


SZ 
"ue 


Id 


ODER E 


pi 的 
PREFEITURA MUN 


MEMORIAL DESCRITIV 


WORIAL DESCRITIVO: 


> memorial descritivo tem como objetivo 
serviços relativos à obra de Construção do Palco e pem 
municipio de Celares-Pará, conforme os projetos compreendendo o 
“a com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim 69/6; t 
execução da obra pela empresa contratada. 


" DISPOSIÇÕES GERAIS: 


Sic 


3 لل‎ AG 


mpete a firma empreiteira, minucioso estudo de verifi cação 5 comparação de todos 5 
s projetos, especificações e demais elementos integrantes da documentação técnica 
saida pela PMC, bem como, providenciar os registros nos órgãos competentes. 


Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, prevalsesrão 
astes, ር aso surjam dúvidas, caberá a PMG esclarecer. 
Ap a de quantidades, partes integrantes de document a PMC, ser. 


tambén pera esclarecimentos, em todos os itens de servi ços, airavá. 
ui ادك‎ quantídades e ایس‎ 3 8555 contidas. 

5, que não constarem 

deverá ser considerado nes o co ነይ) enê de custos dos referid 

serviços de caráter permanentes, tais como, pronto scocrro, adminis: 

squipamentos 6 maquinários, deverá žo ter sı cus Y a inssridos na co 


, 
:aracteristc 


TE 


stnpreiteira ficará obrigada a mente 05 diário de ob 
pela contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a 


. deverá دس‎ o" 


roquis. desenhos, detaihes, at, 


ego de qualquer 
agens. esquadrias. metais, louças 
a atualização do mesmo. 


deverão sel 


0 


ነ 


fia^alizana amina Ha 
usCarHzeceo, ans Ga 


cin 


eurer 


impugnado f 
no ۵ i 


Memorial Descritivo e 


DN 
(ON, 
» 


4 D 


e 
` 2 Dm) 
| $ 

FIS um 4 
ኢመ Ne 

ME ያ 
Rubric > 


"HE AY E 
RE AL በቃ 


« دود د‎ SAO: 


^ fiscalização será exercida por engenhei 
mento das obras e elaborar rela 
pela fiscalização resp 
52. ser consultada para toda e qualque 
caso de inexisténcia ou omissão de gro 
definições necessárias para execu 93 


GISUNICACAO E SOLICITAÇÃO: 


A A CIE 


registradas no livro 2 


INTO 


iis lo cal da ohm. 


۱0۱.5 


comunicar com ant eo 
ivas profissionais. 
MC fica no direito de exigir a substituição do profiss 


ional i 
o demonsire insuficiente perícia nos trebalhos ou indisposig 
5 


Fal 


mão-de-obra a ser empregada, 


utilização dos equipamentos 


segurança do operário, juntameni 
contratada sera responsável pe 


lorais, estaduais c munielczie 
por suas subcontratedas 
` "ranie a a 


AEBS a das د‎ cecr 
a 5 indiretamente aplicáveis 


execução dos sen vicos, a contratada deverá: 


ago 
referen 
8408-77. f. 


pelo fis 
e trabalr Mała € 
ivicos, objeto d 


co! 


rada deverá montar um es: 
para uso da fiscal 
funcionamento é aten 


rio na obra. com do 


[o 


a Será responsável 
. assim como pequenas fe 
ua conclusão. 

regados serão esiocados em silos previamente preparados. 


ada será responsável pela limpeza permanents c a durante todo o zeu periode qe 
exaci , Sendo responsável pela retirada de todos os materiais edentes oriundos « 


rugźo da obra, como: madeiras, materiais brutos. tijolos, etc. 


KVIÇOS PRELIMEINARES 


piso em argamassa, instala 


'uindo um barracão em 


m enterrando 60cm no solo. fazer o fechamento das : 


i 


&o- 


Š ias fixadas nos pontaletes, executar o iravamenic cas paredes c das 
horizontalmente, fazer a porta e a janela do barracão com chapa compensada, ex ira do 


madeira com beira! 50 cm e instalar as telhas d 


ra ci gabarito de tábua continua 15 em e pontalete 


As locações deverão ser globais = 
© das edificações, devendo ser utiliz. 
o rigorosamente o projeto e sua 
devidamente niveladas, prega 
nte do prédio a construir. M 
:, OS alinhamentos serão marcados com linhas esticadas. 
os pilares assinalados com piguetes no terreno, por meio 
8 de responsabilidade da CONTRATADA a verificação do ! 
projeto. 
so o terreno apresente problemas com re 
fiscalização, a fim de 55 der solução ao Pr 
ntratada não executará nenhum serviço a 
não desobriga da responsabilidade da locaç: 


5 
das 


aprovação da locação pela fiscalização a 
bra, por parte da contratada. 


are de Obra: 


da com rógua de m 
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ela FISCALIZACÁO, d evendo ser aprofundadas ca 
terror cia compativel com a carga que irá suportar. 

Nas pelea necessárias à execução da obra, a CONTRATADA to 
dus irebalhos a executar, tais como escoramentos, úrenagens, esgoiamentos 
que se tornarem necessários, no sentido de dar o máximo de rendimento 
cão dos serviços. 
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a 
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enu 


[a c! materiai fora da obra, incluindo apiloamento: 


Os trabalhos de aterro deverão ser executados com materia! 
sucessivas de 0,20em, devidamente molhadas ë apiloadas, manualm 
npeza e esgotamento das cavas de fundação. 

Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas a 
fm ca garantir perfeita compactação do aterro, 

0 ال‎ Vae piedi 5 Mario es, desde que seja isento de materiais or 


ánicos, sarê 


entulho produzido na obra deverá s 
o período em qu በፍስክ መወ na 
éprio. . 858 ado e que não obstrua cs ca 


ነ concreto armado c! cinta de amarraga 


i 
I" 
to 


0 cimento utili erá Poty, Nassau 
om grar = 

o aço محا بيه‎ na pu 
ርን seixo utilizado será de gra 
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o (vicração) durante o tempo necessário, de modo 5 f 
volver completamente a armadura, adquirindo a melhor consiste 
armadura; caso contrário resultará em "uig&c da aderênci 


o de madsirite de boa i 
lidas constantes no projeto. C 
ai, apresentar projeto dstalhado do sscorament 

2 o (madeira ات‎ ١ 
recebam treten 
o formas absc! 


3 reconhecida. 
ade do conjunto. 

O cimento utilizado será Poty 
Areia com granulometria média. 


des classes CA-50 A e DA-60 


tar defeitos considerados 


o 


1: ou similar CP I! — 222. 


ão sxecuiadas com elementos pré-fabricados constituídas 
ocos. dimensionados segundo os respectivos vãos a vencer. 

ca utilização de lajes pré-moldadas de fabricantes não tradici 
al, prova de carga da primeira unidade montada. 


Escada em concreto armado mois:‏ و 


^ escada de acesso ao palco será executada em concreto armado, deverão seguir 
ções de projeto e as se ompleme 
C concreto a ser utiliza ificada em p 


zação de meio adequado, como funil ou irom 


santo iver sendo lançado, e imediatamente 
2 mecânico (vibração) durante o 


letâncio É 
Istencla. É 


nor cons 
arano 


m 
ሯ o 
m 
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i የት 


to utilizado será Poty. N 
z com granulometria m 


acificação Técnica 


en 


WT TATEA TER TY 
PREFEITURA MUNICIPAL, 
3 E PAINEIS 
1 m tijolo cerâmico: 


8 


da parede em tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas c 
5 com argamassa mista de ciment e Y 
6 aglutinante para cada m? de a ማመ ትመ 
dicadas no > AE pak nico, ۵ 


abr a, preparo da: argamassa, marcação e execução 5 alvenz 
š completamente cheias, com espessura máxima de 12 mm. O a 
cdràmicos Será. executado com juntas de amarração de acordo com o qu 


ADNET 
da ABNT. 


۵. possuindo baixa gonsisiência, û dest 
evestimento. 
^ argamassa de chapisco deverá ser preparada no tra eco 1 
itivo). O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a 
بت‎ aplicação do chapisco, a base deverá ester 
cias, materiais soltos ou quaisquer produto sque venham e 
5 processos para iimpeza da base podsrão ser os 
3 IS Escovar e lavar a superficie com égua cu a 
de óleo desmoldante, graxa e outros contaminante s gordurosos 
6 alcal ina de fosfato trisódico (30g de Na 3PO4 em um litro de 
do, em seguida, com n agua limpa em abundancia. 


er empregados, 
&co, iixamento mec 
۵ ou lavagem com água, em seguida, 
sando a base apreseniar elevada absorção, air á 
9 chapisco deverá ser realizada através de aplicac 
área da base Es se pretende reve ۸ 
ogénea. O cimento 
respond enes] 1 


SCEI £ ca 


„Ser prê molana suficier 


uma mistura 


d 
Deverá ser prepara 1 apenas & سین‎ de de argamassa 
evitar o inicio do seu RAE, antes do seu empre 6. 
O procedimento para a exe j 
tcs de paredes e tetos com 
Fabricação em misturador mec: 
mdec ፍር መን no misturador de 


Memorist D: 


m 


-个 


~ 


ra volumes inferiores a 2.10 m3, de coda vazh 
ando autorizado pela Fiscalização. da 


— 
F Rubrice ⁄ 


10 ga água com o aditivo, se for o caso. 
A mistura me ca deverá ser continua, n 
A dosagem prevista, especificada pela prop: 
icida rigorosamente para cada aplicação. 
Fab »ricagáo manual 
Só será permitido o amassamento manus par 


lido tempo in 


er em 


A masseira destinada ao preparo das argamassas deverá encontrar-se limps e bem ve: 
ão de água acarreta a perda de agluiinanies, com prejuizos para a resistência, a aperênci 
edades dos rebocos. 
| amassemento manual, a mistura deverê ser executada em super'icie 


4 


Tape sistente, seja em 725552. tablado ds madeira cu cimentado, c 


arela devera mer nm com au 


A mistura seca de 


هس 


anama 


Quando a temperatura for elevada cu a aeração for intensa, a 
nentos periódicos, estabelecidos pela Fiscali zação. 


ممص وا ميم 


SD 
spe 


ores do ravesij 
a i tanto dona apresentar parse dane. e textura sur 
9 acabamento final previsto. Ambas saraci 


pela técnica de execução. 
boco será executado com argar 


fina), e será aplicado so 


nies de iniciar 6 መግ as superfici 
estigios orgânicos (limo, fuligem. et 
c ይ e r 2 = 


4 
(f 
8 


a superficie, é 
: com régus 
Mamo para cima de modo 
que vai se deposi 


do do Pará 


EXECUTIVO 
TT 
PREFEIT 


ção de deformações difer 
ações exteriores, sobre b 
ões أل‎ neis de 
^ dimensão máxima do agregado, ë ser ade 
em paredes e tetos deverá ser de 1,2 a 

O 6۳020000 deverá aderir bem 2o chapisco timento, Devera y 
“አመ ን uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manua! ou nor proc: 

o aspecto 5 a qualidade da superficie fine! deverão corresponder 5 fin 


p 
de argamas: 


38 destinadas à 


uir textura & 


bogo deverá ser preparada de acordo com as recomendações constanics 


reboco paulista. 


Rebocc com argamassa 1:8: Adit. Plast: sły 


ti reboco é o مته‎ com acabamento em pintura executado em uma i única gama, N“ ie 
samassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um 
መ” tento do embogo quanto do reboco. ou seja, regularização dz 
sas له‎ recien internas 5 exter nas que não serão revestidas com 


ito, aditivo ligante de 


erão estar com as tubulac 


18408 efetuados 

a galvanizada ou ps io enchim 
rebocos deverão apresentan e pe 

سه de aço e esponjado, de modo a proporcionar superficie‏ اا 

Com a superficie ainda úmida procade-eo g execução do chapisco 

^ argamassa deverá > consistência adequada ao uso, com 

reja fina, com dimensão máxima dc 1,2mm, a ci 

lizada ሐሐ ser espalhada pare secagem 

ማቸ me: os sa j 


deverá 

25 prazos mir باب‎ 

52 ጋታ „pie de chapisco; 
las eatr uras de concr 


arias cerâmicas s de 


no revestimento. 


1 | pri to das p entre as 
io-se argamassa, que será sai rrafeada, em segu uida, 8880098826 as "guias" ou 
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2۷۵۵ ser tal A e n&o apresente impurezas, tais como sais. à 

judicar as reações com o cimento. A água potável da rede 
ta para ser utilizada 
و‎ nt > 


© 


itu oStimento Cerâmico P 


IN UM indicadas receberáo acabamento em 
orto Rico, Cecrisa ou Similar, o revestimento deverá s 
evestimentos cerâmicos deverão ser da clase 
enpersição. visivel a olho nu, & distância de 0 
sentados com altura conformes projetos. 
Dez dias depois de curado o emboco, será iniciado o assentamento dc r 
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa d 
OLA ሀል QUARTZOLIT, BINDA-CIMENTCOLA da SIKA cu simila 
de molhar as superfícies do embogo e da pastilha. Serê adicionad 1 
cade. conforme a especificação do fabricants, até obter-se con 
ፔ argamassa, assim preparada, > deixada para "descansar" po: 
‹፡)) ቢቢ58. após O que será executado novo 
O emprego da ar ““ች”ት ቋ 
scada pesa adição de água de ou 
^ argamassa será ሠ com 
uniforme. 
Gom e lado dentado da desemp 
"iamento das pastilhas, 
Quando necessários os cortes e os furos nas | 
amento próprio para essa finalidade, nã 


forma a se 3 


guaje ov 


8 
EJ 
ia bu 


M‏ عب 
E‏ 
Ë‏ 
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ertura em Argos ms 2 


ndo ai مد‎ 
etalicas. devendo ob 
atmosférica, de quaique gica nacional idônea 

| Nestas estruturas. erão usados perfis de ago do tipo bpa ou 
perficies de concreto dos elementos estruturais 5 5 


138 OU com 9 aux 


ma a do telhado da 
anduba, Angelim v 


Sobre as paredes será construída 
lizadas na execução do telhado serão 
5 compatíveis com o porte da obra 


minto trapezoidal a= 0,5mm: 


jnin: 


essura 05 mm, 


ነ telha de alumínio trapezoid 


1 


| de مد‎ 


Memorial D 


SITURA 


^ colocação será feita dos beirais para 55 cumeeiras 5 em faixas 55 
3 o sentido da montagem contrário aos dos ventos dominantes, obedecendo o 


^ montagem será feita por pessoal 


ra cobertura « 


utura da cobs 
is pera as cumeeir: gs. e em faixas ner 
rário aos dos ventos dominantes, obi 


a cumeeira 


nCo as 22022 65 


uados as isihas utilizadas 


fabricante. 


2 mm 


A cumeeira será adequada às telhas 
cendo às especificações do fabricanta. 


0 
m 


ripas, 


maceirament 
Corn produto 


QUADRIAS 


nica nara trabalhos d 


| ዲን 


dimensões básicas cbe Regata "gero 
confirmados na obra antes 4 
cas, carunchos e brocas, 


esquadrias em alumínio serão do 
: com guias de GUA 
5 que regule seu 


Nos locais indicado 
ar. com alturas variad 


eiras com 19 


em de 


us 5 ulme pinásio terá د‎ 
As fechaduras das portas de ma 
rinco reversivel 


PODER — 
PREFE 


dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com ana: ds 
(três) unidades por folhas. 
de al das portas dos sanitários deverão ser própria 
rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens nã do tole 1 : Ty 
mento com talisca de madeira. etc. 
calização das ferragens nas 
es discrepâncias de posição ou diferenças d percepti 
A iocalizacáo do eT gas ferragens, será determinada pela fiscalização, se não 


Er 


fuel x 


1 


acabado. 
Antes do assentamento, as 5 


ODAPES E PEITORIS: 


soleiras serão assentadas com argamassa a de ارت‎ 1:2. cimento € are ja. 
soleiras deverão caso necessário, possuir 
'cionamento. 

2 vão de todas as portas, considerar soleiras em gr: 
3 de 3 cm. መና uma argamassa de assentamento 
ds superfi 


Em ^ todos os v&o de pre deverão ser colocados p 
para água, nas dimensões d Sem > lergura ያወ ወቸ da | 


de asse ntam 
rodapés são o elemento 8 R: 
ora 58120 em “ም 


superficie às int tempéries, bem como da necessi 


n 


os 


AMA 


tes do lancamento do Gato, para isolar 
nente a limpeza das cavas, isentando- : 
is como madeira em MEET pisos indicados 
sebilizadora em concreto ciclópico com SIKA 1 cu produto Similar, na dosagem esp 


r GPil هت‎ 


ን cimento utilizado será Poty, Nassau, Zebu ou sim 
rela com granulometria media. 
edra preta 


Camada regularizadora: 


To ው os pisos com 5 
۵ traço 1:4, espessura 3en 


amento quê os deve تم‎ A 


áreas para os piso: om acabamento em argamassa ie 


com argamassa de cimento s 
dc 03 cm. 


lando o material a መመመ) for de 
feito com a oriente 


mE 
ção d 


Areas secas: < 0,595; 
- Areas molhadas; 0.5%sx<1,5% em dire 
Boxes de banheiros: 1,596sx«2,5 
ar CP II — 2532. 

com granulometria média ou 


o ralo cu à porta de s 
10 ao ralo. O cimento utilizado será Poty Kasa 


“enentado liso c/ junta plástica: 


sub-hąsa 


: adequadi OR 
ae | mtas 


saa Our 


سوت سب berac‏ 


xto ° Rico. Cecrisa ou Similar, a lajota 5 0 Hi 
5 argamassa sola nie industrializada 76 rá 28 Qi "ሀ Qu spear 
: utilizado será da Quartzolit cu Similar. na cor a ser determinada pel: 


cada (incl.alicerce, baldramc s concreto c junta seca): 


inidos em Projeto serio 856 an 
[ a corrida o 
5 de 0,20 x 0,30m (argur x profu na 
; „ com 0.10m de esp | 
2 com aterro arenoso até atingir 2 altura de 
npaciado e nivelado, serão executadas ju Antas emi ré 
29 formando quacros de 1,00m de lado. Q: 


es devarão ser limpas conveniente 


wada resistência 0 ممصم‎ ea 
0 ão ser 82 
በይደር fabricante. 
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a só será aplicada após a anterior 


4:00 horas entre demãos sucessivas. 
deverá haver entre demãos de massa 8 


is cores serão definidas pela administração da obra, 


1١ دو‎ mom massa e sełador: 


Antes de efetuar qualquer serviço 
jag as infiltrações e trincas existen es n 
io adequado para cada situ 
tratadas com argamassa semi-ilexivs! jas der 
p n a serem pintadas deverão ser examinadas e 
o dos و‎ es, Todos os cuidados quanto às superficie s ሙኾ secas 8 limp s 
tervalo de tempo. entre demãos. deverão ser observados. conforme recor መ 
ormas Brasileiras. 


nada demão de t 


men 
as 
8 


acrílico para sared 
nservando-se o intervaio de secagem minimo. e dilute 
ré ser aplicada 6 lixada massa ACRÍLICA da 
qualidade, de forma a obter superfície perfeitamente lisa, regular e | 

żak ser aplicada com a desempenadeira de aço ou esp 
as. Aplicada a 1º demão. após urn interveio 06 
f e grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos, deve 
ento e, após o período de secagem. proceder o lixamente final. 


sia 


o sobre made 


e da Coral, Suvinil ou Similar. 
Se as cores não estiverem definidas n n dae caberá a 
mediante prévia consulta ao autor oje 
a esta será cuidadosamente limpa com uma e escova, e depois, com um p 
po antes de aplicar a demão seguinte. 

ada deverá apresentar, depois de pronta, untar 
(fosco, semi —brilno e brihante). 


6) 2 
= 


a rery mura 


a re 


superfi 
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ser pintados 


crudus & uel vaio c 
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Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosive 


T 
Mik 


; de revolver 


r comprimido): 


estrutura metálica da cobertura do palco deverá ser cado uma 
alie fosco em duas demãos da marca CORAL ou similar. observ 
e diluido conforme recomendações do fabricante. 


243 manual de pintura com tinta látex acrílica de teto - 02 demãos: 


to recebera apî icação de tinta látex acrilica, cada 0 


O te 

0 
nuando a procedente estiver perfeitamente seca, observar 
vas 


2 56 poderá 5 
24 horas entre d 
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Os serviços de instalações elétricas obedecerão ás normas da ABNT e normas 2 
árias locais. 

à instalado no camarim um quadro de distribuição de emb 
to 3F+N+Terra 127v e quadro de medição trifásico, fabricante Gen 
quiosques tipo, serão instalades dois quadros de distribuição 

nto 2F+N+Terra 127v e quadro de medição bifésico. fabricant 
ntores utilizados no quadro de distribuição devem ser DIN, 
nadas universais ይ de piso deverão ser da Perlex ou Si 
s interruptores devem ser para 10-252۷, Fab. Perlex ou Si 


interes com 


om 


3 disjuntor 


AS! uminaria serão de embutir com aleta: as 
1 er fornecidos e instalados cab 


A 


cido e instalado luminária tipo ida 2 io até 250W 
dos os eletrodutos serão de PVC (normatizados), Fab. Tigre, hidrosol ou Similar 
vosqueado. com acessórios. respectivos diâmetros e bitolas indicados no 
lades. 

ra construída caixa em alvenaria para o aterrar 
stc armado. 

haste de aterramento Copperweld com conector e dimensões de 5/8" x 8,00 m, conforme o 


o refletor p/ làm 


de ባህ 


to do 


Guacro 


O Poste e as luminárias tipo pétalas deverão ser fornecido: e 
ias anior 6 tomada para relé 1 o necessáric) 
a. 5052. As Luminárias davam ser iden 

5 ABNT-NBR 60598-1. 
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mew serto BRNA | em tubos de PVC normstizados, Fab 
ros de acordo com os proj 
o construídos trés fossas. 
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icreto armado, co! 


Estado do Pará 


PODER EXECUTIVO 


ITURA MUNICIPAL DE CO 


o 
= 
= 
=ጫ 


PASZEŃ, lavatórios. metais e acessórios 
ência técnica autorizada local (no estado do Parê), ci eom peça 
sições relativas das diferentes 
2 , devendo; contudo, orientar-s dicações constantes n 
10935 as lougas (portas toalhas, saboneteiras, chuveiro em PVC, 
s. ravatórios PNE e vasos sanitários PNE) serão aprovadas pela 
dos vasos o lavatórios 
torneiras serão tipo cremada popular para lavatórios, os sifões serão em plásticos brancos 
avatórios. 
Nos boxes dos quiosques e banheiro do camarim serão instalados bancadas em granito com 
sões especif picadas. em projeto. 
cz 


5 Será for necido 5 instalado pias em cube in 


j" 


x nos ማሚ 665 ی‎ dies 


14 - PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO : 


projeto de combate e prevenção de incêncios do prédi 
SNI 8 as سی‎ Sa dos fabricantes dos diversae n m “ቸት” 
s portáteis de incêndio serão c 


Sg 


o de um único invóluc ro adequado 
com it fani de energia com carregador 5 e c i SÉ 5 
PEOS Ge funcionamento. O sistema de iiumi “መኖ de emergência adotado | para edificação sı 
ie E میا‎ com função de aclaramento e com uma autonomia de 120 minutos, 


ão se rac 
ts nos locais د‎ apropriats, p 


ial ser rigido اه‎ 


3 بعد اه‎ sd VG, poliastireno 


escolhico conter 


Esco. con 


plac. 3 
3 as na edificação, om 2 fun 
> 2 também durante 


[letra baixo Relevo (6 


evo (60x40cim); 


er fornacida e i o da obra, em ago estov: 
modelo adotado : ፣ NIC FAL COLARES. devendo o fornecedor 
gara ina de 12 meses com refer: ncia è qi lidade do material utilizado ne confecção de 


3 ®i 
ጨመ Pi 


2 


iex 
vt TUVO 


a em tela moeda: 


Será fornecidas e instaladas lixeiras em a de moeda redonda suspensa por sı 
5/4. com acabamento em esmalte acetinado ao longo da calçada da oria, 


16 — LIMPEZA 


/ contratada deverá efetuar 5 limpeza diária da obr. para que não 
ais setores. 
Será removido toco و‎ entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varvicios to 
Todos os pisos serão cuidado amente limpos, retirando-se toda e ሰ 
lavados, E fim de apresentar superficie uniforme. isenta d ተክለ impureza. 
i 3. encontrando-se em perfeita condições de uti 
das as alvenarias, elementos vazados, revestimentos, aparelho os عت‎ 57168, etc. serão limpo 
58 cuidadosamente lavados, da modo a não serem denificacas ou tras partes da obra por est 
earvicos de limpeza. 
T 0285 as lorneiras e registros serão i limpos com escova e sabão, até que sejam retirados t 
de suis S/O reso 
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nass 
5 as caixas de pas 
ramação de detritos. 

Todas as fechaduras deverão ser tesi adas quanto ao seu funcionamento e c pari 

‘amento das portas. 

Todas as bancadas deverão ser perf 
Todos os aparelhos de iluminação 
ionamento dos mesmo 
Todas as esquadrias dever; 
fschaduras. 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRI A REFERENCIAL 
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DESCRIÇÃO 


SERVIÇOS PRELIMINARES 

Barração em m: luso instala 
Locação da obra a tror 
Placa de obra em lona com plotagem de nráiica 
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Tal 
1 1 
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jl ato 1.50m de profund. 
da obra, inci. aploanı. 
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te fora manual ci Di 


DACOES É E ESTRUTURAS 


TE Generate armado pi - fundação Fek 25 
Goncreio armado Fek 25 Mpa (Pileres-Vig); 
]Lais pre mota 
Execução de Esca 


1 1-02 
TI 


631216 


EVESTIMENTO | 
de cimento s areia no iraco 1:3. 
TChapisco aplisado no teto, c/ roto ام‎ te: 
emulsão polimericecadc sivo) c/ preparo m 
[Emboro com adt Impermesbiiz: 
|Rehoca com araamassa 1:6:Adil, Piast 
ር Cerâmico Padrao 


EBERT 

rutura metálico p' 
Mura em mad. s ip, tel 
هذا‎ aluminio 
Tela tipo pla 


OT EEE EE E eu 
JESQUADRIAS/FERRAGENSIVIDROS 
13903 mag. 620601 c/ gaiz. adue!a e alizar 
frenens 
e ferraqensibalancı 


___ Esquagria de é 
ade de ferro em metal 


[Parta da Ac 
lietaneuto ou. circulo. 2 
HO de Ferro cm 


- impe: meatilizadora 
Camada rarularizadora ao 


& concreto ci junta 


TIPS 


Centro de distri 


Quadro de medic 
nior 3۳-18 a 86 


VALOR UNIT VALOR UNIT | 
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DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. 
imterruptor 1 tela simples (Saco) 
Rele folosietrico 
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LACCES HIDROSSANITARIAS 


Ponto de 55፡16 (inci. tubos, conexces.cx. e ralos) 
Caixa sifonada, PVC. DN 150x165x75mm, | 
[em ramal de descarga ou em ram! ds هوعد‎ 
69m p=2.75m Ge! 
louro em concreto armado d=0.5 

0 anzerobico cong. 
| Tubo em PVE - 50mm (LS) 
[ (OOxECGM c Ipo. 
RC em PVC - JS -50r 


| - 
ند‎ Ê. LOUÇAS E METAIS 


Porte papel de louca m und ( 
Saboneteira نه‎ reservatório - Polipror: | und 
' Porta toalha de papel - 6 j und 
1 


Cala de dı 3 plastica - 2 1 
Espalho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em Aluminio. | 
Chuveiro em FVC | 
| 
1 


Lavatorio de louca s/uol.e/tom..sifao e v. 
Bancada em granito e=2.5cm c 40cm do largura 
۶3 01 cuba aco inox c/terneira,sifao e valv -1.5m 


(SERRALHERIA DIVERSOS 
_ 241918 | Placa de inauguração em eco/letras bx. reles 
251310  — |Lixeira em tela moeda 
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[LIMPEZA 


£ entrean da obra 


f gi 1 Rubrica s 


| VALO 
67.62 
سب سا‎ 
[RS 90 
| 3.0 [FUNDAG | RS 8746 
PAREDESIPAINCIE RS 16.584,70 
REVESTIMENTO 32.915,24 5,96% 
ሮሮ PPE EA xd 4 c] w 
6.0 [COBERTURA R$ 52.204,80 = 4 በኛ wa 7 9,48% 
7.0 [ESQUADRIAS/FERRAGENSPADROS ù TOT 4,42% 
በበ 0 و‎ ው مسا‎ E it R$ 4.872,08 RS 487268 BS 1461504 > 
8.0 |RODAPE/ SOLEIRA/ PEITORIL. R$ mez 
HEK و تخر ۳ نن‎ 20% 
9.0 [Pisos RS 85.878,25 RO POZA 
۱۳ ሽብ NNNM لله‎ kudî anê a "R$ 4747565 R$ 
10.0 [PINTURAS RS 25.835,54 BENE 
ا سه سا‎ li R$ 2583554| ... 
¬ 5 40% 40% ۱ 
11.0 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 56.052, — s zi A 10,18% 
[x مس‎ MM W J Mê MEER R$ 2242082 R$ 2242082 R$ ا‎ 
" 70% 30% 
12.0 [INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 38.452.3 me D - 6,98% 
| ና ^ 2 ነ ሸን. R$ 26.016,06 R$ 11.535,71 ات‎ 
100% 
13.0 |APARELHOS, LOUÇAS E METAIS $ 13.807,88 € — 2,845 
| መ 5, LOUG, | 8 1 - R LAS | Ë$ 1380786 | SZW | 
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E : 7 100% 5 
14. û E 3 52 اللي‎ 457 
| ۳۳ [COMBATE A INCÊNDIO RA 85 85. 3536/2| 0 | 
100% 
15.0 SE 556, سس‎ መመ 4/2756 
| 150 [SERRALHERIA DIVERSOS | 7.555,23 55” mm 1375 | 
100% - 
6.0 |LIMPEZA ; መመመ መ 0,75% 
| 16.0 [Lt MPEZA ید۸‎ I 4.104,69 | | ይየ 0 CAD a 
Tolga Parcela - 550.720,67 | R$ 126.56 100.213,88 | RS 115 148987 100,009; | 
ag o Percentual Simple: نه وغه‎ IDES 253,05% | 2 "405%. | 
a= .. Total Acumulado | 11... | R$ 4269645 332.453,45 | 
سس‎ Percentual Acumulado ê " kunapa ۱ | | 23,05% : . 8027%- | 05556 | 
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ESTADO DO PARÁ NEJ, 
MUNICÍPIO DE COLARES 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃ 


AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 


No dia 25 de Junho ds 2018, o Presidente da Comissão Farmanante cz 


Licitação da Prefeitura Municipal de Colares, reuniu na sai 


١ sito à Trav. 18 de Novembro, s/n?, bairro Centro, cidade de Colares, Estado do 


Parê, em conformidade com o disposto no caput do artigo 35 da Lei Federal nº 


8.866/1993, DECIDEM transformar o Processo Administrativo nº 034/2015- 


ETN ACSE PE ZIMA 
Sie نسلا ی‎ ۳ MO 


Maman pre jê #% 


UANDO-O sob o nº و‎ 142001 RC, 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor Valor Global, cuio objeto 5 a 
Contratação de empresa de engenharia para a execuch 


em ከከስሥመ=ኤ6 a aAA AB pri 
ما‎ em processo 51 TIO, [AE 


construção do palco e quiosques da cria de Colares, nos termos do convênio nº 


091/2048 da SECRETARIA DE ESTADO D DESENV 
OBRAS PÚBLICAS -- SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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*CLAUBER BARROS FERNAN 

Présidente da Comissão Permanente se 
Û | 


1 Ms اا‎ A ٧ 


DJENANE GAMA SOUSA 


Membro da Comissão 


TN یسرد‎ 


End.: Trav. 28 de novembro s/nº Centro — Cotares— PA — CEP: 65755-020 
E-mail: cpleo!: gmail.com 
Cnpi: 05.835.952/0001-56 


